ALEKSANDER AUCHMANN 


kontrolor kolei Cesarza Ferdynanda, 


przeżywszy lat 57, po krótkich cierpieniach w dniu 14 Kwietnia 1885 roku zakończył życie. 


gia 


Pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok 
w Piątek dnia 17 Kwietnia o godzinie 4 popołudniu z kostnicy w Półwsiu Zwierzynieckim wprost 
na Umentarz tamtejszy. 


